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ANTONIEWI0Z 


NAJDROŻSZA MATKA, BABCIA I PRZYJACIÓŁKA 


długoletnia nauczycielka Medycznego Studium Zawodowego Pielęgniarstwa Nr 1 w Krakowie, 
odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Pielęgniarstwa, 


Złotą Odznaką Za Pracę Społeczną dla miasta Krakowa, 


przeżywszy lat 77, po ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 


zmarła dnia 16 czerwca 1985 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w piątek 21 czerwca 1985 r. 
o godzinie 11.00 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 
SYN, SYNOWA, WNUCZKI I PRZYJACIELE, 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 
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